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Vergaderjaar 2015-2016 


31 765 Kwaliteit van zorg 


Nr. 219 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN 

Voorgesteld 6 juli 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er al jaren gesproken wordt over de slechte kwaliteit 
van zorg in verpleeghuizen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
dit nu bevestigt en een lijst heeft gepubliceerd met organisaties die 
onvoldoende kwaliteit van zorg bieden; 

constaterende dat er sprake is van falend bestuur als er structureel geen 
kwaliteit en veiligheid geboden kunnen worden in een zorginstelling; 

constaterende dat de Minister op grond van de Kwaliteitswet de 
bevoegdheid heeft om een aanwijzing te geven tot het vervangen van een 
bestuurder die niet goed functioneert; 

verzoekt de regering, bestuurders van zorginstellingen die na de zomer 
nog steeds geen kwaliteit en veiligheid bieden te vervangen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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